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El dispositivo para el control del mantenimiento de la cadena de frío de alimentos, 
medicamentos, entre otros se encuentra compuesto por los siguientes elementos: 
Placa “Esp-8266” 

Sensor de temperatura “NTC-10K” 

Pack de cables h-h de 20 cm de longitud 

Proto breadboard 400 

Porta Pila 18650 

Bateria 18650 

Led 


El funcionamiento del dispositivo se ejecuta de la siguiente manera: 
A partir del encendido de la placa por un pulsador analógico esta comienza a funcionar, 
encendiendo un led de color rojo y siendo alimentada por la batería. 


Luego de esto, la placa recibe por medio de una entrada analógica (cables) el rango de 
temperatura deseado por el usuario y enciende el sensor de temperatura para que este le 
envíe de forma constante la temperatura del recipiente. 

Mientras esto sucede, los datos recopilados por el sensor son enviados vía wifi (función 
disponible en la placa) a una aplicación móvil. 


